Türkiye'nin En İyi Hasta Yatakları Online Satış Sitesi! 


Hasta Karyolası ve Hasta Yatakları Sektöründe, Türkiye'nin En İyi 
Ürünlerini İmal Ediyoruz... 


ERGONOMİK, 
SAĞLAM VE 
FONKSİYONEL 
HASTA YATAKLARI 

HASTA YATAĞI & HASTA KARYOLASI & 

HAVALI YATAK 


HASKAR MEDİKAL ÜRETİMİ ETKİSİ 
KANITLANMIŞ HASTA YATAKLARI 

HASKAR HASTA YATAĞI EN HIZLI İYİLEŞMEYİ SAĞLIYOR 

Elektronik kontrollü, insan davranışlarına uygun hasta karyolası imalatçısı Haskar Medikal’den yenilikçi 
çözümler. Güvenlik ve rahatlık sağlayan, yaşam kalitenizi artırmak için üstün kaliteli hasta 
karyolası ürünlerini piyasaya sunuyoruz. 

Hasta yatakları, kişinin hastalığının düzelmesine ve iyileşmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu 
yataklar, bir tuşa dokunarak birden fazla konumlandırma seçeneği ile konfor sağlar ve ağrıları azaltır. Ev 
tipi hasta yatakları, son zamanlarda hastaneye kaldırılmış, yatağa girip çıkmak için yardıma ihtiyacı olan, 
yatarken kan dolaşımı veya solunum sağlığından kaygı duyan herkes için yararlıdır. 

Haskar; yenilikçi hasta yatakları ve hasta balcım malzemeleri yanı sıra her çeşit hastane demirbaşları ve 
aksesuarları ile Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve dünyada lider bir üretici konumunda bulunmaktadır. 
Firmamız klinik balcım, evde bakım ve diğer tüm hasta bakım merkezleri için hasta karyolası imalatı 
yapmaktadır. 




HASTA YATAĞI KAPSAMLI BİR BAKIM SÜRECİNDE GEREKLİ 


Hasta Yatağı Ve Hasta Karyolası (Kiralama, Satış, Fiyatı) 

Hasta karyolası sektöründe edindiği deneyimi ihtiyaçlara özel olarak güncellemeyi başaran şirketimiz, 
farklı ihtiyaçlara ve fiyatlara yönelik taleplerin eksiksiz bir şekilde karşılanması için çalışır. Profesyonel 
yönetim anlayışı, eğitimli kadro, kaliteden ödün vermeyen çalışma prensibi ve hasta konforunu dikkate 
alarak sürdürdüğümüz hizmetler, hastane dışı bakım kalitesinin artırılmasını hedefler. 

Hasta İhtiyaçlarını Tam Olarak Karşılayarak Tedaviyi Evde de Destekleyebilirsiniz 

Tam elektrikli ve her pozisyona uygun bir hasta yatağı arıyorsanız Haskar Medikal geniş ürün kataloguna 

göz atarak ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayabilirsiniz. 

• Hasta yatağı imalatı 

• Ev tipi hasta yatağı satışı ve 

• 2.el hasta yatağı kiralama hizmetleriyle tüm Türkiye'ye kaliteli hizmetler sunarız. 

Şirketimizin AR-GE birimi tarafından düzenli olarak sürdürülen çalışmalar, ürünlerimizi kullanan kurumsal 
ve bireysel müşterilerden gelen önerilere göre yenilenir. Her türlü hasta konforunun sağlanabildiği tam 
elektrikli hasta karyolası modelleriniz sayesinde tedavinin evde de istenen şartlar altında sürdürülmesi 
miimkiin hale getirilebilir. Motorlu hasta yatağı modellerimiz ise transfer kolaylığının yanı sıra hastanın 
bakıcısının konforuna yönelik özelliklere sahiptir. 

Evde Bakımda Güvenlik ve Konfor Bir Arada 

Evde bakım süreci devam eden hastaların güvenliğinin ve konforunun ön planda tutulduğu hizmetlerimiz, 
özel ölçülü hasta karyolası imalat hizmetiyle geniş bir kesime sunulur. 1996 yılından bu yana sürdürdüğü 
kaliteli hizmetler sayesinde sektörde lider konuma yerleşmeyi başaran Haskar Medikal, sunduğu 
güvenceyle yaşanan sorunların en kısa sürede kontrol altına alınmasını garantiler. 

Hasta yatağı üretimi ve kullanımı aşamasında ürettiği yenilikçi çözümlerle fark yaratan şirketimiz, yaşam 
kalitesini artırmak için verdiği hizmet anlayışını güvenlik ve rahatlık odaklı tamamlar. Hastalığın düzelmesi 
ve iyileşmenin hızlanması için vazgeçilmez öneme sahip ürünlerimizi kullanarak siz de sevdiklerinizin 
konforunu artırırken ağrılarını azaltabilirsiniz. Sağlığınız ve sevdiklerinin sağlığı bizim için her şeyden 
değerlidir. 


Kaynak: https://www.haskarmedikal.com 






